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- e i Herausgegeben von der Kartogr. Abteilung der Kgl.Preuß. Landesaufnahme IVO. ‚Die Zahlen auf’ dem Festlande geben die Höhen über Normal-Null in Metern an. 
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Die Tiefenzahlen beziehen sich auf das Mittelwasser der Ostsee, (siehe Blait 


_. Pen 2 a aha Ps er 20 Westerland), die Tiefenlinien umgrenzen Stufen von 2,4, 6u.I0”. 
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